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HEB Mobe D'EMPLOI: 

apres avoir assemblé les pieces avec de la colle 4 base de 
cyanoacrylate (CA), pulvériser les joints d'lnsta-Set™ pour que 
celle-ci durcisse en 8 secondes. Ensuite, déposer un cordon 
de colle CA sur l'extérieur et sur les angles des jointures puis 
appliquer de nouveau Insta-Set™ pour augmenter leur 
solidité. Le produit Insta-Set™ peut également étre appliqué 
sur une piece (et la colle CA sur l'autre piéce) avant 
l'assemblage dans le cas de matériaux difficiles & coller. Il 
peut étre administré sur n'importe quel type de surfaces, y 
compris les plastiques transparents et les mousses. C'est en 
outre un produit de nettoyage parfait pour les résidus 
d'adhésif et les traces de salissure. Ne pas conserver a 
proximité immediate des colles CA. 


AVERTISSEMENT: LIQUIDE COMBUSTIBLE. Contient des hydrocarbu- 
res synthetiques et une amine aromatique. Utiliser dans un espace 
bien ventilé. Eviter toute respiration prolongée des vapeurs. Ne pas 
faire vomir si le produit est ingéré. En cas de contact avec les yeux ou 
la peau, rincer a l'eau. 


ANWENDUNG: 

Nach dem Zusammenfugen der Teile mit Cyanacrylat (CA, 
Superkleber) die Klebefugen mit Insta-Set™ einspruhen, um 
den Kleber in 8 Sekunden ausharten zu lassen. Zur Verstarkung 
der Fugen kann vor einer weiteren Anwendung von Insta-Set™ 
ein Tropfen Superkleber auf die AuBenseite und die Ecken der 
Fugen aufgetragen werden. Insta-Set™ kann auch vor dem 
Zusammenfugen schwierig zu verklebender Materialien auf 
eines der Teile aufgebracht werden. Den Kleber in diesem 
Fall nur auf das Gegenstuck auftragen. Insta-Set™ ist mit allen 
Oberflachen kompatibel, einschlieBlich mit durchsichtigen 
Kunststoffen sowie allen Schaumstoffen. Es eignet sich auch 
ideal als Reinigungsmittel fur Klebstoffreste und Abriebspuren. 
Beschleuniger und Klebstoff getrennt lager. 


WARNUNG: BRENNBARE FLUSSIGKEIT. Enthalt synthetische 
Kohlenwasserstoffe und aromatisches Amin. Nur in gut belufteten 
Bereichen verwenden. Langeres Einatmen der Dampfe vermeiden. 
Bei Verschlucken kein Erorechen herbeifUhren. Bei Kontakt mit den 
Augen oder der Haut grundlich mit Wasser spulen, 


Rees NAVOD: 

Po spojeni Cdsti pomoci kyanoakryldtu (CA, sekundove 
lepidlo) postiikejte spoje piipravkem Insta-Set™ pro vytvizeni 
kyanoakrylatu do 8 sekund. Na vnéjsi Cdst spojt a do jejich 
rohu je poté mozno aplikovat malé mnozstvi kyanoakrylatu 
a znovu pouzit pripravek Insta-Set™ pro jejich zoevnéni. U 
materidlu, které se obtizné lepi, Ize pred spojenim obou 
Casti pripravek Insta-Set™ aplikovat na jednu Cast a 
kyanoakrylat na druhou Cast. Pripravek Insta-Set™ je vnodny 
pro vsechny povichy, véetné prihledného plastu a 
veskerych pénovych materidld. Jednd se rovnéz o vynikajici 
Cistici prosttedek na odstranovani zbytkd lepidia a 
Skrabanct. Uchovavejte oddélené od kyanoakrylatd. 


VAROVANI: HORLAVA KAPALINA. Obsahuije syntetické uhlovodiky 
a aromatické aminy. Pi poUzivani dostatecné vétrejte. Vywarujte se 
dlouhodobého vdechovani vypart. V pripadé poziti nevyvolavejte 
zvraceni. V piipadé zasazeni oci nebo pokozky oplachujte vodou. 


ween INSTRUCCIONES: 

Después de unir las piezas con cianoacrtilato (CA o 
adhesivo instantaneo), rocie las uniones con Insta-Set™ 
para lograr el polimerizado del cianoacrilato en 8 
segundos. Posteriormente se puede aplicar una linea de 
cianoacrilato en la parte exterior y en las esquinas de las 
uniones y volver a aplicar Insta-Set™ para reforzarlas. 
Insta-Set™ también se puede aplicar en una pieza (y el 
Cianoacrilato en la otra) antes de la unién para los 
materiales de pegado dificil. Insta-Set™ es compatible con 
todas las superficies, incluido el pldstico transparente y 
todas las esoumas. También es un excelente agente de 
limpieza para los residuos de adhesivo y las raspaduras, Se 
debe almacenar separado de los cianoacrilatos. 


ADVERTENCIA: LIQUIDO COMBUSTIBLE. Contiene hidrocarburos 
sintéticos y amina aromatica. Usar en un lugar bien ventilado. Evite 
la inhalacién prolongada de los vapores. En caso de ingestion, no 
induzca el vémito. En caso de contacto con los ojos o la piel, 
enjuague con agua. 


ACCELERATOR 


INSTA-SET™ 


DIRECTIONS: 
After joining paris 
with cyanoacrylate 
(CA, super glue), 
spray ine seams with 
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to bond materials, 
Insta-Set™ can be 
applied to one part (with CA on the other) before joining. Insta-Set™ 
is compatible with all surfaces, including clear plastic and all 
foams. If also is a great cleaning agent for adhesive residue and 
scuff marks. Store separately from CA adhesives. 

WARNING: COMBUSTIBLE LIQUID. Contains ae 
Synthetic Hydrocarbons and Aromatic Amine. Use with [=] : [=] 
adequate ventilation. Avoid prolonged breathing of vapors. 
Do not induce vomiting if ingested. In case of eye or skin a 
contact, flush with water. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. lo it 
This product may contain chemicals known fo the state 


of California to cause cancer. 
For more information visit www.P65Warmings.ca.gov. 
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